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भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 


नई दिल्‍ली, 25 सितम्बर, 2024 


संदर्भ: ॥॥0-208043/॥/2020-208-8।5 (040).—aredta मानक ब्यूरो नियम, 2048 के नियम 5 के 
उपनियम (॥) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं| 


अनुसूची 
क्रम | स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
जा तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक तिथि 
(॥) (2) (3) (4) (5) 
| आई एस 2097 : 2024 ee iene, 202 आई एस 2097 : 20i2 2 माल ete 
कम विस्तार वाला झाग बनाने के लिए झाग बनाने के लिए शाखा पाइप और 
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शाखा पाइप और पोर्टेबल फ़ॉम इंडक्टर झाग प्रेरक -- विशिष्टि 
-- विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण) 
(तीसरा पुनरीक्षण) 
i ease 
आई एस 3594 : 2024 कि लग वेट आई एस 3594 : 4994 30000 
शीतगृह सहित सामान्य भंडारगृह और औद्योगिक इमारतों की अग्नि-सुरक्षा 
गोदाम की अग्नि सुरक्षा -- रीति संहिता की रीति-संहिता: शीतगृह सहित 
(दूसरा पुनरीक्षण) सामान्य भंडारगृह और गोदाम 
(पहला पुनरीक्षण) 
23 सितंबर 2024 2 202 
आई एस 9736 : 2024 as आई एस 9736 - 98 esi 2020 
इमारतों में ध्वनिकी — पारिभाषिक इमारतों में ध्वनिकी के लिए लागू 
शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली 
(पहला पुनरीक्षण) 
oe लागू नहीं लागू नहीं 
आई एस 78666 : 2024 5300 4 2 
घूर्णी रूप से ढाला गया पॉलीथीन सेप्टिक 
टैंक -- विशिष्टि 
oo लागू नहीं लागू नहीं 
आई एस 48797 : 2024 804 22002 
पूर्वनिर्मित मलजल उपचार संयंत्र -- 
विशिष्टि 
a लागू नहीं लागू नहीं 
आई एस 78889 : 2024 54000 
प्रीकास्ट कंक्रीट पेविंग फ्लैग -- विशिष्टि 
23 सितंबर 2024 लागू नहीं लागू नहीं 
7 आई एस 48894 : 2024 
प्रीकास्ट कंक्रीट पेविंग ग्रिड्स और ग्रास 
पेवर्स -- विशिष्टि 
23 सितंबर 2024 लागू नहीं लागू नहीं 
i आई एस 8922 : 2024 
आई एस ओ/टी आर 2235 : 2045 
सामाजिक सुरक्षा -- आपातकालीन 
प्रबंधन -- सूचना के आदान-प्रदान के 
लिए संदेश संरचना 


पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 
[विज्ञापन-/4/असा./532/2024-25] 
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BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th September, 2024 


Ref: HQ-PUB03//2020-PUB-BIS (040).—In pursuance of Sub-rule (l) of Rule (I5) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 208, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which 
are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in 
third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force 


concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 
SI No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Date of 
No. Standards Established Establishment Indian Standards to be Withdrawal 
Withdrawn, if any 
() (2) (3) (4) (5) 
IS 2097 : eee . 23 September 2024 IS 2097 : 202 23 March 2025 
Low Expansion Foam Making छः : है 
: छः oam Making Branch Pipe 
Branch Pipe and Portable Foam छः 
Specificati and Foam Inductor — 
Inductor — Specification Specificati 
(Third Revision) पर पक 
(Second Revision) 
23 September 2024 IS 3594 : 99] 23 March 2025 
IS 3594 : 2024 Code of Practice for Fire 
2 Fire Safety of General Storage and Safety of Industrial Buildings: 
Warehousing Including Cold General Storage and 
Storages — Code of Practice Warehousing Including Cold 
(Second Revision) Storages 
(First Revision) 
IS 9736 : 2024 23 September 2024 G na as Naik ५ 23 March 2025 
Be Ns ee G f lossary of Terms Applicable 
3 Acoustics in Buildings — Glossary 0 ieee ae 
T to Acoustics in Buildings 
Terms 
(First Revision) 
IS 8666 : 2024 NA NA 
4 Rotationally Moulded Polyethylene |23 September 2024 
Septic Tanks — Specification 
IS 8797 : 2024 NA NA 
5 Packaged Sewage Treatment Plant — |23 September 2024 
Specification 
IS 8889 : 2024 
«| Precast Concrete Paving Flags — 23 September 2024 ae Ne 
Specification 
ie 8894 : 2024 7 : NA NA 
7 Precast Concrete Paving Grids and [23 September 2024 
Grass Pavers — Specification 
IS 8922 : 2024 23 September 2024 
पु ISO/TR 2235] : 20I5 NA NA 
Societal Security — Emergency 
Management — Message Structure 
for Exchange of Information 


P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) 
[ADVT.-HI/4/Exty./532/2024-25 ] 
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